Dr MARIAN 


WALIGORSKI 


profesor Uniwersytetu Jagiellonskiego 
najukochańszy mąż i ojciec 


przeżywszy lat 50, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 7-go października 1953 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 

10 b. m. o godzinie 11 przed poł. w kościele na cmentarzu rakowickim, 

po czym nastąpi eksportacja na miejsce wiecznego spoczynku, na które-to 
smutne obrzędy zapraszają w głębokim żalu pogrążeni: 

żona, córka i rodzina. 


